144th KY Derby Future Wager 2017-18 
Pool 3 / Race 3 
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2017-18 DFW Odds Pool 3.xlsx Race 3 DFW 3-11-18 


Horse Name 
Audible 

Avery Island 
Bolt d'Oro 
Bravazo 
Catholic Boy 
Combatant 
Flameaway 
Free Drop Billy 
Gold Town (GB) 
Good Magic 
Instilled Regard 
Justify 
Kanthaka 
Magnum Moon 
McKinzie 
Mendelssohn 
My Boy Jack 
Noble Indy 


Promises Fulfilled 


Solomini 
Sporting Chance 
Strike Power 
Vino Rosso 


Mutuel Field (All Others) 
Final $ odds based on $1 payoffs 


Final Day 
3/11/2018 


Final ODDS 
ODDS Gross Win Pool 
13 16,347.92 
29 7,404.98 
7 27,930.66 
40 5,581.72 
21 10,075.62 
57 3,943.86 
31 6,976.98 
44 4,985.26 
52 4,281.78 
11 18,110.88 
41 5,428.18 
6 31,671.46 
57 3,928.14 
25 8,540.40 
9 21,983.76 
28 7,680.56 
31 6,958.36 
60 3,739.88 
24 8,915.18 
17 12,281.50 
39 5,695.44 
56 3,968.72 
39 5,691.06 
4 45,347.10 
Pool Total: $ 277,469.40 


Final $ Odds 
13.00 
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Merged Exacta Pool Total 
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$2 Payoff 
28.00 
61.80 
16.20 
82.00 
45.40 
116.00 
65.60 
91.80 
106.80 
25.20 
84.20 
14.40 
116.40 
53.60 
20.80 
59.60 
65.60 
122.40 
51.20 
37.20 
80.20 
115.20 
80.40 
10.00 


117,293.50 
394,762.90 


